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Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling 
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. 


CAO ambulancezorg VGGM 

Het Dagelijks bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden heeft bij besluit van 
30 maart 2016, kenmerk 160307-0002, besloten tot het wijzigen van de Arbeidsvoorwaardenregeling 
ambulancezorgpersoneel VGGM. 


Het volledige besluit treft u aan als externe bijlage bij deze bekendmaking. 
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